MARÍA 


BUŁAT 


z domu DZIERWA 
NAJUKOCHAŃSZA MATKA, BABCIA, PRABABCIA I SIOSTRA 
przeżywszy lat 76, zmarła nagle dnia 20 stycznia 1990 r. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we środę dnia 24 stycznia 1990 roku 
o godz. 10.30 w kaplicy cmentarnej w Batowicach, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


CÓRKI, SYNOWIE, SYNOWE, ZIĘCIOWIE, WNUKI, PRAWNUCZKA, BRAT I RODZINA 


